Am 21. d. Mts. starb zu Gries bei Bozen im Alter von 
36 Jahren der langjährige Filialleiter der Firma G. Neidlinger 
in Krakau 


Josef Klement 


Die Trauermesse fiir den Dahingeschiedenen findet am 27. 
d. Mts. um 7', Uhr früh in der Reformatenkirche statt, zu welcher 
das trauernde Firmapersonal die Bekannten einladet. 


Jozef Klement 


długoletni kierownik filii G. Neidlinger w Krakowie, 


przeżywszy lat 36, po ciężkiej chorobie zasnął w Panu 
dnia 21 Listopada 1895 r. w Gries koło Bozen. 


NABOZEŃSTWO ŻAŁOBNE 


za Jego duszę odprawionem zostanie w kościele OO. Reforma- 
tów dnia 27 b. m. o godz. 7', rano, na które współpracownicy 
zmarłego Znajomych i Wiernych w Bogu zapraszają. 


Czeionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


